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1/1 Fiche technique 


Toebehoren 
MS3 
Accessories 


Muursteun 
MS3 
Console murale 


Maximaal totaal gewicht 
kg 
200 
kg 
Poids total max. 


Materiaal 
geg. staal / acier galv. 
Matériel 


Beschermlaag 
epoxy 
Coating 


Kleur 
RAL 
9002 
RAL 
Couleur 


Montagemateriaal 
incl. 
Matériel d'installation 


Waterpas 
incl. 
Niveau à bulle 


Verstelbare voetjes achteraan 
incl. 
Pieds réglables à l'arrière 


Afmetingen 
Dimensions 


Regelbereik montage buitendeel 
Plage de montage de l'unité extérieure 


Informatie 
Information 


Type 
Type 
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